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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 326 

23 Αυγούστου 2002 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 


(ΐ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Αριθ. Πρωτ. 29391 

Ο Δήμαρχος Κοζάνης προκηρύσσει μειοδοτικό διαγω¬ 
νισμό ανοιχτής διαδικασίας μετο σύστημα προσφοράς με 
ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου (άρθρο 9 του Π.Δ. 
609/85) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΣΦΑΛ¬ 
ΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» 
προϋπολογισμού δαπάνης 169.491,52 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 
18% και αριθμό μελέτης 177/2002. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 
2002 και ώρα 11:00 π. μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) 
στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης 
(πλατεία 28ης Οκτωβρίου, 1ος όροφος), παρουσία της 
αρμόδιας επιτροπής. 

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις εγγεγραμμένες στα Μ.Ε.Ε.Π. Β' ή Α2 τάξης και άνω 
για έργα οδοποιίας. 

Η εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται 
σε 3.400,00 ευρώ (2% επί του δημοπρατούμενου ποσού) 
και παρέχεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του 
άρθρου 27 του Π.Δ. 609/85. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο του έρ¬ 
γου. 

Έντυπα, στοιχεία και πληροφορίες για την σύνταξη και 
υποβολή της προσφοράς δίδονται από την Τεχνική Υπη¬ 
ρεσία του Δήμου (τηλ. 04610 50600). 

Κοζάνη, 21 Αυγούστου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 


( 2 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αριθ. Πρωτ. 58855 

Προκειμένου ο Δήμος να προβεί στην προμήθεια ηλε- 
κτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του έργου: 

«Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου για τη στέγαση του 
βρεφονηπιακού σταθμού της οδού Μαρασλή»τηςΔ/νσης 
Κατασκευών Αρχ/κών Έργων, προϋπολογισμού 2.177,23 
ευρώ καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν τις 
προσφορές τους στο Τμήμα Προμηθειώντου Δήμου Θεσ¬ 
σαλονίκης (Βενιζέλου 45,3ος όροφος, γραφ. 332). 

Την 5.9.2002 ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης παραλαβής 
προσφορών 11.00 και ώρα λήξης 11.15. 

Τον προμηθευτή βαρύνουν ο Φ.Ε., η κράτηση 2% υπέρ 
ΤΑΔΚΥ τα έξοδα δημοσίευσης και όλες οι νόμιμες κρατή¬ 
σεις. 

Πληροφορίες θα δίνονται από τη Δ/νση Κατ/ών Αρχ/κών 
Έργων, Αγγελάκη 13, 4ος όροφος, τηλ. 0310 296836, 
296843 Αν. Απουσίδου και Κ. Ντεριόγλου αντίστοιχα, κα¬ 
τά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποια¬ 
δήποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορίζεται 
η 6.9.2002 και ώρα 11.00. 

Θεσσαλονίκη, 13 Αυγούστου 2002 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


(3) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αριθ. Πρωτ. 58856 

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην 
προμήθεια σπόρων χλόης, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων 
και φυτοχωμάτων (επαναληπτικός) προϋπολογισμού 
17.150,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 
18%, καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν τις 
προσφορέςτους στοΤμήμα Προμηθειώντου Δήμου Θεσ¬ 
σαλονίκης (Βενιζέλου 45, 3ος όροφος, γραφ. 332). 

Την 6.9.2002 ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης παραλα¬ 
βής προσφορών 13.00 και ώρα λήξης 13.15. 

Τον προμηθευτή βαρύνουν ο Φ.Ε., η κράτηση 2% υπέρ 
ΤΑΔΚΥ και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

Πληροφορίες θα δίνονται από τη Δ/νση Πρασίνου, Πα- 
παρηγοπούλου 7, τηλ, 0310 511 742, Κιοσσέ Πασχαλιά, 
κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποιο- 
δήποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορίζεται 
η 9.9.2002 και ώρα 13.00. 

Θεσσαλονίκη, 13 Αυγούστου 2002 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ 

-♦- 

(4) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αριθ. Πρωτ. 58857 

Προκειμένου ο Δήμος να προβεί στην προμήθεια 
υδραυλικών και ειδών υγιεινής, για τις ανάγκες του έργου 
«Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου για τη στέγαση του 
βρεφονηπιακού σταθμού της οδού Μαρασλή»τηςΔ/νσης 
Κατασκευών Αρχ/κών Έργων, προϋπολογισμού 2.800,36 
ευρώ καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν τις 
προσφορέςτους στο Τμήμα Προμηθειώντου Δήμου Θεσ¬ 
σαλονίκης (Βενιζέλου 45, 3ος όροφος, γραφ. 332), την 
5.9.2002 ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης παραλαβής προ¬ 
σφορών 11.30 και ώρα λήξης 11.45. 

Τον προμηθευτή βαρύνουν ο Φ.Ε., η κράτηση 2% υπέρ 
ΤΑΔΚΥ, τα έξοδα δημοσίευσης και όλες οι νόμιμες κρα¬ 
τήσεις. 

Πληροφορίες θα δίνονται από τη Δ/νση Κατ/ών Αρχ/κών 
Έργων, Αγγελάκη 13, 4ος όροφος, τηλ. 0310 296836, 
296843 Αν, Απουσίδου και Κ. Ντεριόγλου αντίστοιχα, κα¬ 
τά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποιο- 
δήποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορίζεται 
η 6.9.2002 και ώρα 11.30. 

Θεσσαλονίκη, 13 Αυγούστου 2002 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ 


(5) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αριθ. Πρωτ. 58858 

Προκειμένου ο Δήμος να προβεί στην προμήθεια κε¬ 
ντρικής μονάδας ελέγχου θερμοκηπίου και συστήματος 
ομίχλης, (επαναληπτικός)τηςΔ/νσης Πρασίνου, προϋπο¬ 
λογισμού 6.456,34 ευρώ καλεί τους ενδιαφερομένους να 
καταθέσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Προμηθειών 
του Δήμου Θεσσαλονίκης (Βενιζέλου 45, 3ος όροφος, 
γραφ. 332), την 5.9.2002 ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης πα¬ 
ραλαβής προσφορών 1 10.30 και ώρα λήξης 10.45. 

Τον προμηθευτή βαρύνουν ο Φ.Ε., η κράτηση 2% υπέρ 
ΤΑΔΚΥ, τα έξοδα δημοσίευσης και όλες οι νόμιμες κρα¬ 
τήσεις. 

Πληροφορίες θα δίνονται από τη Δ/νση Πρασίνου, Πα- 
παρηγοπούλου 7, τηλ. 0310 511 742, 523 339, Δ. Κωστό- 
πουλο, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποια¬ 
δήποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορίζεται 
η 6.9.2002 και ώρα 10.30. 

Θεσσαλονίκη, 6 Αυγούστου 2002 
Ο Αντιδήμαρχος 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ 

-*- 

( 6 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αριθ. Πρωτ. 58861 

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην 
προμήθεια φοινίκων (ρόοοπίχ οαηαπΘηείε) προϋπολογι¬ 
σμού 12.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του 
Φ.Π.Α. 8%, καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν 
τις προσφορές τους στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου 
Θεσσαλονίκης (Βενιζέλου 45, 3ος όροφος, γραφ, 332). 

Την 5.9.2002 ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης παραλαβής 
προσφορών 10.00 και ώρα λήξης 10.15. 

Τον προμηθευτή βαρύνουν ο Φ.Ε., η κράτηση 2% υπέρ 
ΤΑΔΚΥ και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

Πληροφορίες θα δίνονται από τη Δ/νση Πρασίνου, Πα- 
παρηγοπούλου 7, τηλ. 0310 511 742, Κιοσσέ Πασχαλιά, 
κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποια¬ 
δήποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορίζεται 
η 6.9.2002 και ώρα 10.00. 

Θεσσαλονίκη, 20 Αυγούστου 2002 
Ο Αντιδήμαρχος 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ 
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(7) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αριθ. Πρωτ. 58860 

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην 
προμήθεια χρημάτων και εργαλείων βαφής, για τις ανά¬ 
γκες του έργου «Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου για τη 
στέγαση του βρεφονηπιακού σταθμού της οδού Μαρα- 
σλή» της Δ/νσης Κατασκευών Αρχ/κών Έργων, προϋπο¬ 
λογισμού 623,77 ευρώ καλεί τους ενδιαφερομένους να 
καταθέσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Προμηθειών 
του Δήμου Θεσσαλονίκης (Βενιζέλου 45, 3ος όροφος, 
γραφ.332), την 5.9.2002 ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης πα¬ 
ραλαβής προσφορών 12:30 και ώρα λήξης 12:45. 

Τον προμηθευτή βαρύνουν ο Φ.Ε, η κράτηση 2% υπέρΤΑΔ- 
ΚΥ, τα έξοδα δημοσίευσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

Πληροφορίες θα δίνονται από τη Δ/νση Κατ/ών Αρχ/κών 
Έργων, Αγγελάκη 13, 4ος όροφος, τηλ. 0310 296836, 
296843 Αν. Απουσίδου και Κ. Ντεριόγλου αντίστοιχα, κα¬ 
τά ης εργάσιμες ώρες και ημέρες. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποια¬ 
δήποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορίζεται 
η 6.9.2002 και ώρα 12.30. 

Θεσσαλονίκη, 13 Αυγούστου 2002 

Ο Αντιδήμαρχος 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Αριθ. Εντολ. 102 

Ο διαγωνισμός με αριθμό διακήρυξης 398/01 γιατη προ¬ 
μήθεια φορτωτών- εκσκαφέων, για τις ανάγκες της 
Γ.Γ.Δ.Ε., που επρόκειτο να διενεργηθεί στις 28.2.2002, και 
αναβλήθηκε με την Δ2/722/12.2.02 απόφαση, ορίζεται να 
διενεργηθεί σύμφωνα με την Δ2/2800/13.8.02 απόφαση, 
την 16.10.2002 ημέρα Τετάρτη (Κάνιγγος 20 ισόγειο, και 
ώρα 10:30 π.μ.), με συμπλήρωση των όρων της διακ/ξης. 

Κατά τα λοιπά, ισχύει η διακ/ξη 398/01, ως έχει. Τηλ. 
3840634. 

Αθήνα, 20 Αυγούστου 2002 

Η Τμηματάρχης 

ΒΑΣ. ΜΑΝΤΑΛΟΒΑ 

-♦- 

Ο) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Αριθ. Πρωτ. 90/02 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσειτακτικό διαγωνι¬ 
σμό, για την προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακών 
πάγκων, προθηκών, νεροχυτών και απαγωγών εστιών για 
τις ανάγκες των Τμημάτων Βιολογίας και Επιστήμης και 
Τεχνολογίας των Υλικών, προϋπολογισμένης δαπάνης 
73.368 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 


Ο διαγωνισμός θα γίνει την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2002 
και ώρα 11:00 π.μ στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρε¬ 
σίας του Π.Κ. στηνΛεωφ. Κνωσού στο Ηράκλειο. 

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές διακηρύ¬ 
ξεις μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών, από 
τα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Π.Κ. στηνΛε¬ 
ωφ. Κνωσού και στα τηλέφωνα 393134,393141. 

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγρ/σμού 
και Ανάπτυξης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΑΦΑΚΑΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΝΟΜΑΡΧ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Αριθ. Πρωτ. 5719 

Ο Δήμαρχος: 

1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές για την εκτέλεση του έργου: «ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ 
ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΑΠΗΤΑ» με ανοικτή διαδικασία και κατά 
το σύστημα, ελεύθερης συμπλήρωσης τιμολογίου και με 
βάση το τιμολόγιο της μελέτης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός με το Φ.Π.Α. 543.755,87 
ΕΥΡΩ ή 185.284.813 δρχ. 

Ο προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που δημο- 
πρατούνταιείναι460.810,06 ΕΥΡΩή 157.021.028Δρχ. εκ 
των οποίων οι 60.105,66 ΕΥΡΩ είναι απρόβλεπτα. 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 11η του μηνός Σεπτεμ¬ 
βρίου ημέρα Τετάρτη, και με ώρα λήξης παραλαβής των 
προσφορών τις 11.00 π.μ. 

3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή 
μέχρι και την 3 Σεπτεμβρίου. 

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρι¬ 
κές) εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Γ τάξεως και άνω για έρ¬ 
γα κατηγορίας. 

5. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου κα¬ 
θορίζεται ο χρόνος των 120 ημερών. 

6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορί¬ 
ζεται σε 9.217,00 ΕΥΡΩ (2% επί του δημοπρατούμενου 
ποσού), πρέπει να απευθυνθεί προς ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμμα¬ 
τίου του Ταμείου Παρακαταθηκών καν Δανείων ή εγγυη¬ 
τικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕ- 
ΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δη¬ 
μόσιο. 

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία 
ισχύος που όμως δε θα είναι λιγότερη των 90 ημερολογι¬ 
ακών ημερών. 

Ο Δήμαρχος 
ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 2769 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ διακηρύσσει ότι στις 11 του 
μήνα Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα ΙΟπ.μ.-11 π.μ. 
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(ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) θα διεξαχθεί δημό¬ 
σιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές και με σύστημα της ενιαίας έκπτωσης επί της 
100% του τιμολογίου εγκεκριμένης μελέτης για την ανά¬ 
δειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αποπεράτωση 
γηπέδου ποδοσφαίρου Δ.Δ. Χρυσάφων». 

Δημοπρατούμενων εργασιών 49.747,13 ευρώ. 

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 
1418/84,του Ν. 2576/98, Ν. 2940/01 και των εκτελεστικών 
τους Π.Δ. (472/85,609/85, 171 /87) και των συναφών 
Υπουργικών Αποφάσεων Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ όπως ισχύουν. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου 
Θεραπνών. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό 995 ευρώ. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 100 ημε¬ 
ρολογιακές ημέρες. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Ελληνικές εργολαβικές 
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ ανάλογης δυνα¬ 
μικότητας πτυχίου για έργα Οδοποιίας. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Θερα¬ 
πνών. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΕΠΤΑ και ιδίους πόρους 
του Δήμου. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της 
Τ.Υ.Δ.Κ. και του Δήμου Θεραπνών κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Γκοριτσά, 20 Αυγούστου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΣΠΥΡΟΣΦΛΩΡΟΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. 10136/Α2-1982 

1. Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
της Ελλάδος, Λυκούργου 14-15, 10166 Αθήνα, Τηλέφω¬ 
νο: 3289519 ΡΑΧ 3222205 

2. α) Διαδικασία που επελέγη για τη σύναψη της σύμβα¬ 
σης: Η Ανοικτή Διαδικασία. 

β) Αντικείμενο της σύμβασης: Προμήθεια ειδικού πάγι¬ 
ου εξοπλισμού και υπηρεσιών, για το νέο κτίριο ειδικών 
προδιαγραφών της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατι¬ 
στικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, συνολικής προϋπολογι- 
σθείσας δαπάνης 2 000.000 ευρώ. 

3. Τόπος παράδοσης του έργου: Σύμφωνα με την Ενό¬ 
τητα Β' της Διακήρυξης. 

4. Οι υποψήφιοι Προμηθευτές θα υποβάλλουν προσφο¬ 
ρές μόνο για το σύνολο του ζητούμενου ειδικού πάγιου 
εξοπλισμού και υπηρεσιών. 

5. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. 

6. Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης 
του έργου: Σύμφωνα με την ενότητα Β' της σχετικής δια¬ 
κήρυξης. 

7. α) Επωνυμία και Δ/νση της Υπηρεσίας από την οποία 
διατίθενται τα οικεία έγγραφα του διαγωνισμού: 

Γ ενική Γ ραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της 
Ελλάδος, Λυκούργου 14-16, Τ Κ 101 66 Αθήνα 5ος όρο¬ 
φος, Τμήμα Προμηθειών, γραφείο 505, τηλ 3289519. 


β) Για την παραλαβή της Διακήρυξης απαιτείται παρά¬ 
βολο καταβολής ποσού εκατόν πενήντα ευρώ (150 €). 

8. α) Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρευρεθούν 
στην αποσφράγιση των προσφορών: Η ορισθείσα επι¬ 
τροπή και οι ενδιαφερόμενοι. 

β) Ημ/νία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφο¬ 
ρών: 15 Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη, ώρα 10 π.μ. έως 10.30 
π.μ., Λυκούργου 14-16, Αθήνα, 1ος όροφος, γραφ. 101. 

γ) Γλώσσα στην οποία θα συνταχθούν οι προσφορές: Η 
Ελληνική. 

9. Απαιτούμενες εγγυήσεις και λοιπές εξασφαλίσεις: 
Περιγραφή στη σχετική διακήρυξη- Ενότητα Α'. 

10. Χρηματοδότηση, πληρωμές και αναφοράτων σχετι¬ 
κών διατάξεων: Περιγραφή στη σχετική διακήρυξη. 

11. Η Νομική μορφή που πρέπει να περιβάλλει μια κοι¬ 
νοπραξία η οποία θα παράσχει τις υπηρεσίες περιγράφε- 
ται στη σχετική διακήρυξη. 

12. Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση 
κάθε υποψηφίου Προμηθευτή: 

Περιγραφή στην ενότητα Α' της σχετικής διακήρυξης. 

13. Οι προσφορές θα ισχύουν για ενενήντα (90) ημερο¬ 
λογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας διενέργει¬ 
ας του διαγωνισμού. 

14. Κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας: Η 
συμφερότερη προσφορά. 

15. Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης: 21 Αυγού¬ 
στου 2002. 

16. Ημερομηνία παραλαβής της διακήρυξης από την 
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινο¬ 
τήτων: 21 Αυγούστου 2002. 

17. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία: περιγραφή στη σχε¬ 
τική διακήρυξη. 

Αθήνα, 20 Αυγούστου 2002 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝIΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟ ΥΛΑΚΗΣ 
-♦- 

(13) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣΣΑΜΟΥ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθ. Πρωτ. 2712 

Η Δ/νση Τελικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη¬ 
σης Σάμου σας προσκαλεί να συμμετάσχετε σε ανοιχτή δη¬ 
μοπρασία με το σύστη μα «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης», σύ μ- 
φωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «Δημόσια Έργα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τον Ν. 2229/94, του εκτελεστικού αυτού 
Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» όπως αυτό 
τροποποιήθηκε καθώς και τις λοιπές σχετικές διατάξεις 
που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων έργων, για την 
ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗ¬ 
ΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Ε.Ο. ΣΑΜΟΥ - ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ ΜΕ 
Δ.Δ. ΒΟΥΡΛΙΩΤΩΝ - ΜΑΝΟΛΑΤΩΝ - ΑΜΠΕΛΟΥ & ΣΤΑΥΡΙ- 
ΝΙΔΩΝ» ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας 
150.000 ευρώ με τον Φ.Π.Α. από πιστώσεις Τ.Ε.Ο. ΑΈ. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 11.9.2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη παραλαβής των προσφο¬ 
ρών) ενώπιον επιτροπής που θα συστήσει η Δ/νση Τεχνι¬ 
κών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου στα 
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γραφεία της (Ταχ. Δ/νση Σάμος 83100, Τηλ. 0271: 80421, 
80422). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις Δημοσίων Έργων ή Κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην Β (Α2) & Γ 
(1η) τάξη της κατηγορίας Οδοποιίας. 

Προϋποθέσεις που απαιτούνται από τις εργοληπτικές 
επιχειρήσεις για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, 
όπως στην αναλυτική διακήρυξη. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα τυχόν απαι- 
τούμενα πρόσθετα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 
4 παρ. 4ζ του ΠΔ 609/85 και υπεύθυνη δήλωση του Ν 
1599/86 σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΕΔ20/01/27/ΦΝ 294/ 
18.3.85 απόφασης του ΥΠ.Δ.Ε. περί ΜΕΕΠ όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε μετηνΔ17α/05/77/ΦΝ. 312/23-12-94 απόφαση 
του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Γιατην συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί 
από κάθε συναγωνιζόμενο εγγυητική επιστολή 2.655 ΕΥ¬ 
ΡΩ η οποία θα πρέπει να απευθύνεται προς τη Νομαρχια¬ 
κή Επιτροπή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου με χρό¬ 
νο ισχύος ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την 
ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού. 

Τεύχη προσφοράς και πληροφορίες για το διαγωνισμό 
διατίθενται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα Γ ρα¬ 
φεία της Δ.Τ.Υ. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου μέχρι 
και πέντε ημέρες πριν από τη δημοπρασία αντί 30 ΕΥΡΩ. 

Σάμος, 12Αυγούστου 2002 

Ο Διευθυντής Τ.Υ. 

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΣΕΧΙΩΤΗΣ 
-♦- 

(14) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 4769 

Η Δ/νση Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Στερεός Ελλά¬ 
δας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό μετα¬ 
ξύ Εργοληπτικών Επιχειρήσεων κρατών μελών της Ευ¬ 
ρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ. που δικαιούνται να με¬ 
τέχουν σε διαγωνισμούς κρατών - μελών, με το σύστημα 
«προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 609/85, του Νόμου 
2576/98 όπως συμπληρώθηκε και ισχύει του Ν. 
2940/2001 όπως ερμηνεύτηκε με τις σχετικές εγκυκλίους 
του Π .Δ. 218/99 και του Π.Δ. 334/2000 για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση της Ε.0.48 
στο τμήμα Άμφισσα - Μαλανδρίνο - όρια Ν. Φωκίδας - Αι- 
τωλ/νίας». 

Το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία α - οδοποιίας και 
ισχύουν γι’ αυτό οι αντίστοιχες εξισώσειςτου ρ, όπως ορί¬ 
ζεται στο άρθρο 1 τηςΔ17α/10/65/Φ.Ν.402/98του Υπουρ¬ 
γού ΠΕΧΩΔΕ. 

Προϋπολογισμός έργου 300.000 ΕΥΡΩ (έκτων οποίων 
40.000 ΕΥΡΩ για ΦΠΑ). 

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της ΤΕΟ ΑΈ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11.9.2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφο¬ 
ρών), στα Γ ραφεία της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Στερεός Ελλά¬ 
δας, οδός Πατρόκλου 25 Τηλ 02310-51683 και 02310- 
51684 στην Λαμία. 


Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Α. Ελληνικές Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμέ¬ 
νες στο ΜΕΕΠ Γ τάξης και άνω ή κ/ξια 2Β για έργα οδο¬ 
ποιίας, με τον περιορισμό πάντοτε των σε ισχύ κατώτερων 
ορίων των εργοληπτικών πτυχίων. 

Β. Αλλοδαπές κατασκευαστικές επιχειρήσεις κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ. σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στον Ν. 1418/84 και το ΠΔ 334/2000, 
όπως αυτά ισχύουν σήμερα. 

Γ. Κοινοπραξίες των ανωτέρω με οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Εγγύηση συμμετοχής 5.200 ΕΥΡΩ απευθυνόμενη στην 
ΔΔΕ Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση όλωντων 
στοιχείων και να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης 
από την ΔΕΣΕ Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας, οδός Πα¬ 
τρόκλου 25 Λαμία, Τηλ. 02310-51683 και 02310-51684 
στην Λαμία, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τ α έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν την ανάδοχο εταιρεία. 

Λαμία, 20 Αυγούστου 2002 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Η Διευθύντρια ΔΔΕ 
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

-♦- 

(15) 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

1. Το ΑΤΑ διακηρύσσει ότι εκθέτει σε Δημόσιο Μειοδοτι¬ 
κό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2α του Ν. 1418/84 «Δημό¬ 
σια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν.2229/94, 
Ν.2576/98, Ν. 2940/01 και του Π.Δ.609/85 όπωςτροποποι- 
ήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και τους όρους της Δια¬ 
κήρυξης, την εκτέλεση του έργου: «Αξιοποίηση Εγκ/σεων 
Καυσίμων» (134ΣΜ-01-01), προϋπολογισμού 37.961,01 
ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 13%. 

2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με το σύστημα υποβο¬ 
λής προσφοράς με Ενιαίο Ποσοστό Έκπτωσης, πάνω σε 
αριθμημένο έντυπο της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του άρθρου 4 παρ 2α του Ν. 1418/84 και των άρ¬ 
θρων 4, 6, 17, 18,20,21,22,23 και 24 του Π.Δ 609/85. 

3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Τακτικού 
Προϋπολογισμού. 

4. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή 
την 11.9.2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη επί¬ 
δοσης προσφορών) στα γραφεία της 134ΣΜ/ΓΕΕ (Γ ραφείο 
Επίβλεψης Έργων) και υπόκειται στη έγκριση του ΑΤΑ. 

5. Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος: 

α. Εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ 
(σύμφωνα με την παλιά κατάταξη του άρθρου 16 του 
Ν. 1418/94) Α' τάξης και άνω για έργα Μηχανολογικό και 
Οδοποιίας (κοινοπραξίες), με τον περιορισμό πάντοτε 
των κατωτέρων επιτρεπομένων ορίων 

β. Εργοληπτικές επιχειρήσεις με αντίστοιχα πτυχία, 
σύμφωνά με το άρθρο 4 του Ν. 2940/2001. 

6. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
2%του προϋπολογισμού του έργου, δηλ. σε 759,22 ευρώ. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα απευθύνεται 
προς το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ). 

7. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες 
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σχετικές με το διαγωνισμό και να παραλάβουν τεύχος της 
μελέτης τις έντυπες δηλώσεις και το έντυπο προσφοράς 
αντί του ποσού των 15 ευρώ από τα γραφεία Επίβλεψης 
Έργων της 134 ΣΜ (ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ), τηλ. 0286035007 όλες 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (9:00-14:00) μέχρι την 
προηγούμενη της δημοπρασίας εργάσιμη ημέρα. 

8. Στο διαγωνισμό θα γίνουν δεκτές προσφορές, επί 
ποινή αποκλεισμού, μόνο στο αριθμημένο έντυπο προ¬ 
σφοράς της Υπηρεσίας 

Από το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας 

-Φ- 

(16) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Η Δ/νση Δημοσίων Έργων, Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας- Θράκης προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα 
προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με 
τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1418/84,όπως τροποποιήθη¬ 
κε και συμπληρώθηκε με τους Ν.2229/94 και 2940/01 και 
του Π.Δ. 609/85, και τους όρους της αναλυτικής διακήρυ¬ 
ξης, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου 
«Συντήρηση της αριθμ. 2 Εθνικής οδού από Καβάλα - Ξάν¬ 
θη-όρια Ν. Ροδόπης» προϋπολογισμού 180.000 ευρώ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις προϋπολογι¬ 
σμού ΤΕΟ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή την 11 
Σεπτεμβρίου 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. (ώρα 
(λήξη επίδοσης προσφορών) στα Γραφεία της Δ.Ε.Σ.Ε - 
Α.Μ.Θ (Γρ. Καβάλας) οδός Εθν. Αντίστασης 20, (5ος όρο¬ 
φος- Διοικητήριο) στη πόλη Καβάλα. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές σύμφωνα με τους 
όρους της αναλυτικής διακήρυξης: 

(Α) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις (παλαιό πτυχία) από Β 
έως Δτάξης για έργα οδοποιίας με έδρα το Ν. Καβάλας κα¬ 
θώς και Β και Γ τάξης όλων των λοιπών Νομών της χώρας. 

(Β) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις (παλαιό πτυχία) Δ1 καιΔ 
τάξης για έργα οδοποιίας με έδρα γειτονικούς Νομούς 
του Ν. Καβάλας. 

(Γ) Εργοληπτικές επιχειρήσεις (νέα πτυχία) για έργα 
οδοποιίας Α2, Α και Β τάξης και με τις προϋποθέσεις της 
απόφασης ΕΔ2α/01/37/ΦΝ294/18.3.85 του ΥΠΕΧΩΔΕ, 
όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέ¬ 
στερα και του Ν.2940/01. 

Η εγγύηση συμυετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 
ποσοστό 2% του υπηρεσιακού προϋπολογισμού του έρ¬ 
γου, δηλαδή στο ποσό των 3.600 ευρώ και η σχετική εγ¬ 
γυητική επιστολή θα απευθύνεται, στη Δ/νση Δημοσίων 
Έργων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της 
υπάρχουσας μελέτης και να πάρουν πληροφορίες καθώς 
και τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας, κλπ. στα Γ ραφεία 
της ΔΈ. ΣΈ. - Α.Μ.Θ. (Γρ. Καβάλας) οδός Εθν. Αντίστα¬ 
σης 20, στην Καβάλα, τις εργάσιμες μέρες κοι ώρες με κα¬ 
ταβολή 20,00 ευρώ και μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες πριν 
από την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας (δηλ. μέχρι 
την 9.9.2002). 

Καβάλα, 16 Αυγούστου2002 
Ο Προϊστάμενος ΔΔΕ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΔΗΣ 


(17) 

Γ Πε.Σ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
«ΘΡΙΑΣΙΟ» 

Αριθ. Πρωτ. 16260/Φ404 

Ο δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια 
Χειροκτίων χειρουργικών, που είχε ορισθεί ημερομηνία 
διενέργειας η 3.9.2002, αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας. 

Η Δ/κη Διευθύντρια 

Μ. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ 

-Φ- 

(18) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθ. Πρωτ. 10321 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ν.Α. Ηλείας διακηρύττει ότι: 

Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό δι’ εν¬ 
σφραγίστων προσφορών δια του συστήματος προσφο¬ 
ράς «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 1418/84 και του εκτελεστικού του 
Π.Δ/τος 609/85 «περί κατασκευής Δημοσίων Έργων τις 
διατάξειςτου Ν 2229/94 «περίτροποποίησης και συμπλή¬ 
ρωσης του Ν. 1418/84 και άλλες συναφείς διατάξεις» τις 
διατάξεις του Ν. 2576/98, της εγκ. 23/2000 του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. καθώς και του Π.Δ/τος 218/99, του Ν. 
2940/2001 (ΦΕΚ 180/6-8-2001 τ.Α) καθώς και των Εγκυ¬ 
κλίων 22/01,24/01,3 2/01 και 37/01 του ΥΠΕΧΩΔΕ, η ανά¬ 
δειξη Εργολάβου εκτέλεσης των εργασιών του έργου: 
«Βελτίωση παραποτάμιας οδού Καλυβάκια - Πλουτοχώρι- 
Σέκουλα - Ανδρίτσαινα και Συνδετήριοι Ν. Ηλείας». 

Προϋπολογισμός έργου 1.320.616,0 Ευρώ. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού απευθυνόμενη προς τη Νομαρχιακή 
Επιτροπή της Ν. Α. Ηλείας και παρεχομένη σύμφωνα με 
το άρθρο 23 του Π.Δ. 609/85. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 2ης τάξης και άνω για 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ σύμφωνα με το Ν. 2940/01. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 11.9.2002 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα εν 
Πύργω και εντός του Διοικητηρίου κείμενα γραφεία της 
Δ/νσεως Τεχνικών Υπηρεσιών Ν Α Ηλείας και ενώπιον αρ¬ 
μοδίας επιτροπής. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στα 
σχετικά τεύχη της δημοπρασίας προσερχόμενοι στα γρα¬ 
φεία της Δ.Τ.Υ.Ν. Α. Ηλείας, όλες τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Πύργος, 19 Αυγούστου2002 

Ο Πρόεδρος της ΝΕ - Νομάρχης Ηλείας 
ΠΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-Φ- 

(19) 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣΣΑΠΩΝ 

Αριθ. Πρωτ. 7920 

Γνωστοποιείται ότι ο Δήμαρχος Σαπών προσκαλεί τους 
ενδιαφερομένους σε μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι- 
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σμένες προσφορές σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 
609/85 και συγκεκριμένα με το σύστημα προσφοράς με 
επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών 
εργασιών και έλεγχο ομαλότητας σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις Ν. 2576/98 και των Δ17α/10/65/ΦΝ 402/ 
12.8.1998 και Ε27-Δ17α/03/71/ΦΝ 402/28.8.98 σύμφωνα 
με τις οποίες καθορίζεται σε συνάρτηση με τη κατηγορία 
του μκ η τιμή του συντελεστή ρ, για την ανάδειξη αναδό- 
χου του έργου: «Βελτίωση υφιστάμενης υποδομής στον 
μόνιμο οικισμό παλιννοστούντων Σαπών», υποέργο: 
«Βελτίωση υφιστάμενης υποδομής ύδρευσης στον μόνι¬ 
μο οικισμό παλιννοστούντων Σαπών». 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμ¬ 
ματος Π.Ε.Π - Α.Μ.Θ., ΣΑΕΠ 031/3 με εγκεκριμένο προϋ¬ 
πολογισμό κατά την υπ’ αριθ. 297/2002 μελέτη της Υπη¬ 
ρεσίας 266.101,69 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 

Ο διαγωνισμός και η κατασκευή του έργου διέπεταιαπό 
τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και 2576/98 και αυτές των 
Π.Δ. 609/85 όπως ισχύουν σήμερα των Π.Δ. 171/87 και 
Π.Δ.410/95 για τον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου στις 
11.9.2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης 
επίδοσης προσφορών). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές ημεδαπές εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων γραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά τάξης Γ 
και άνω επίσης γίνονται δεκτές επιχειρήσεις για έργα 
Υδραυλικά τάξης 1ης και άνω της νέας διαβάθμισης (άρ¬ 
θρο 4 του Ν. 2940/01) κατασκευαστές δημοσίων έργων 
που έχουν το δικαίωμα κατασκευής της αντίστοιχης κα¬ 
τηγορίας έργων και προϋπολογισμού κάτοχοι πτυχίων 
αντίστοιχης κατηγορίας και σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 
του άρθρου 4 του Ν. 2229/94 εργοληπτικές επιχειρήσεις 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατασκευα¬ 
στικές επιχειρήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφω¬ 
να με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και έχουσες εκ¬ 
πληρώσει τις νόμιμες υποχρεώσεις τους. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε πο¬ 
σοστό δύο επίτοις εκατό (2%) επί του ποσού προϋπολο¬ 
γισμού του έργου (αφαιρουμένου του ΦΠΑ) ήτοι ποσό 
5.400 ευρώ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύ¬ 
νεται προς το δήμο Σαπών. 

Η Επιτροπή κρατά αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής 
το οποίο υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της ερ¬ 
γοληπτικής επιχείρησης και τα μέλη της Επιτροπής κα¬ 
θώς και υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης ότι στο δια¬ 
γωνισμό υπέβαλε το πρωτότυπο της βεβαίωσης το οποίο 
και θα προσκομισθεί οποτεδήποτε της ζητηθεί και ότι το 
αντίγραφο που μένει κατατεθειμένο στο φάκελο της προ¬ 
σφοράς είναι ακριβές αντίγραφο της πρωτότυπης. 

Η ολική προθεσμία κατασκευής του έργου ορίζεται σε 
εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή 
της εργολαβικής σύμβασης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από τα 
τεύχη της υπ' αριθ. 297/02 μελέτης της ΤΥΔΚ Ν.Ροδόπης 
στα γραφεία της Υπηρεσίας τηλ. 0531022960 και στο Δη¬ 
μοτικό Κατάστημα στις εργάσιμες μέρες και ώρες και να 
προμηθευθούν θεωρημένο έντυπο προσφοράς από τα 
γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. 

Σάπες, 21 Αυγούστου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 


( 20 ) 

Ε.Κ.Α.Β. 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 13557 

Ανακοινώνουμε ότι το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας 
διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια δέκα 
(10) δίκυκλων μηχανών, με κριτήριο κατακύρωσης τη 
συμφερότερη προσφορά. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών την 
27.9.2002 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 προϋπολογι¬ 
σμός 150.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 - 
14.30 στην Υπηρεσία του ΕΚΑΒ τέρμα οδού Υγείας, Χο- 
λαργός, τηλ. 7460317- 7460327, ΡΑΧ 7460222 Γραφ. 
Προμηθειών. 

Αθήνα, 20 Αυγούστου 2002 

Η Προϊσταμένη Συντονισμού 
(υπογραφή) 

-♦- 

( 21 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΛΕΣΒΟΥ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Αριθ. Πρωτ. ΤΔ8064 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη¬ 
σης Λέσβου εκθέτει σε ανοιχτή δημοπρασία την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΑΓΙΑΣΟΥ ΜΕΧΡΙ ΔΙΑ¬ 
ΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΠΕΛΙΚΟ», προϋπολογισμού τριών 
εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (3.100.000) Ευρώ χωρίς 
τον Φ.Π.Α. και 3.503.000 Ευρώ με τον Φ.Π.Α. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του Ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συ¬ 
ναφών θεμάτων», όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπλη¬ 
ρώθηκε και ισχύει (σε συνδυασμό με άλλους σχετικούς 
Νόμους) κατά τη σύμφωνα με την υπάρχουσα Νομοθεσία 
και Νομολογία κρίσιμη ημερομηνία ισχύος ορισμένου νο¬ 
μικού καθεστώτος της παρούσης δημοπρασίας (Ν 
2229/1994, Ν. 2308/1995, Ν. 2338/1995, Ν. 2372/1998, Ν. 
2576/1998, Ν. 2741/1999, Ν. 2940/2001 κλπ), των Διαταγ¬ 
μάτων και των Υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν 
σε εκτέλεση των ανωτέρω Νόμων, ειδικά δε του Π.Δ. 
609/1985 όπως τροποποιημένο και συμπληρωμένο) ισχύ¬ 
ει κατά την υπόψη κρίσιμη ημερομηνία, επιλεγομένου του 
συστήματος προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτω¬ 
σης κατά το εδάφιο 4β του άρθρου 4του Ν. 1414/1984, σε 
συνδυασμό μετο άρθρο 7του Π.Δ. 609/1985. 

Ισχύει επίσης το Π.Δ. 334/2000 και κατισχύει των ανω¬ 
τέρω διατάξεων σε περίπτωση ανακρουμένων ρυθμίσε¬ 
ων, κατά το μέρος που αφορά στο συγκεκριμένο έργο. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα οδοποιίας, 
κατά τα νόμιμα ως εξής: 

α) ΣΤ' τάξης και άνω με βάση τις τάξεις που ίσχυαν πριν 
την ισχύ του Ν. 2940/2001, καθώς και αναβαθμισμένες 
Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ε' τάξης και 
άνω. 

β) Τέταρτης τάξης και άνω με βάση τις τάξεις που κα¬ 
θορίζονται στο Ν. 2940/2001 καθώς και αναβαθμισμένες 
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Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Τρίτης τάξης 
και άνω. 

Η εγγύηση συμμετοχής στην ανωτέρω δημοπρασία, 
που παρέχεται κατά το Νόμο, ορίζεται σε εξήντα δύο χι¬ 
λιάδες (62.000) Ευρώ, θα απευθύνεται στην Δ.Τ.Υ.Ν.Α. 
Λέσβου και θα έχει ισχύ τουλάχιστον εκατόν δέκα (110) 
ημερολογιακών ημερών μετά τη μέρα διεξαγωγήςτης δη¬ 
μοπρασίας. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 25.9.2000 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορώνΟ 
στα γραφεία της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Λέσβου (Ελ. Βενιζέλου 35 - 
Μυτιλήνη). 

Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου εγκρίθηκαν με την 
αριθ. ΤΔ 7279/25.7.2002 απόφαση της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Λέ¬ 
σβου. 

Η δημοπράτηση του έργου εγκρίθηκε με την αριθ. 
294/2002 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής της Ν. Λ. 
Λέσβου, η οποία θεωρείται εκτελεστέα σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 18του Ν. 2218/1994. 

Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα συνταχθούν σε 
ειδικό έντυπο προσφοράς εκπτώσεων που χορηγείται 
(αντί 3 Ευρώ) απάτη διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της 
Ν.Α. Λέσβου (Ελευθερίου Βενιζέλου 35 - Μυτιλήνη, τηλ. 
02510 - 47450, 474520, από την οποία οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να πάρουν και άλλα στοιχεία και πληροφορίες 
για το έργο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Διευκρινίζεται ότι ο φόρος προστιθέμενης αξίας 
(Φ.Π.Α.) βαρύνει τον κύριο του έργου. 

Μυτιλήνη, 21 Αυγούστου 2002 

Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής - 
Νομάρχης Λέσβου 
ΔΗ Μ. ΦΩΚ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΠΥΛΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 1147 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Τριπύλας, διακηρύσσει 
ότι εκτίθεται σε Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με 
σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα προσφο¬ 
ράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες εργα¬ 
σιών, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85, για την 
ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ Κ.Δ. ΣΕΛΛΑ (ΚΑ¬ 
ΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΣ) της Κοινότητα Τρι¬ 
πύλας. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11η Σεπτεμβρίου 2002, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 (ώρα ενάρξεως παραλαβής 
προσφορών 10.30 και λήξεως 11.00) στα γραφεία της 
ΤΥΔΚ Ν. Μεσσηνίας (Διοικητήριο 5ος όροφος), στην Κα¬ 
λαμάτα. 

Ο Προϋπολογισμός του δημοπρατούμενου έργου 
ανέρχεται στο ποσό των 75.220.00 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αθλητι¬ 
κών Υποδομών Ελλάδα 2004 με 58.694.06 ευρώ. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση 
συμμετοχής σε ποσοστό 2% επί του δημοπρατούμενου 
ποσού, ύψους 63.745,76 Ευρώ, ήτοι σε 1.275.00 ευρώ. 

Προθεσμία εκτελέσεως του έργου ορίζεται σε δύο (2) 
μήνες. 


Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 
1069/80, του Ν. 1418/84, όπως ισχύει σήμερα, άρθρο 7 
του Π.Δ. 609/85, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/94, 
του Π.Δ. 171/87, του Ν. 2576/98 και του Π.Δ. 23/1993. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

α) Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Β'τάξεως και 
άνω εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ, για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

β) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νο¬ 
μαρχιακά Μητρώα (άρθρο 6του Π.Δ. 472/85). 

γ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων αντιστοί¬ 
χου τάξεως που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 
της Αποφάσεως ΑΔ2α/01 /ΦΝ/294/18.3.1985 (ΦΕΚ170 Β). 
Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που κοινοπρακτούν πρέπει 
να ανήκουν στην ίδια με την καλούμενη στη δημοπρασία 
τάξη ή και στην αμέσως ανώτερη τάξη της αυτής κατηγο¬ 
ρίας. Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις οποιοσδή¬ 
ποτε νομικής μορφής, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις των 
λοιπών κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), καθώς και οι κοι¬ 
νοπραξίες των ανωτέρω εργοληπτικών επιχειρήσεων 
μπορούν να υποβάλλουν προφορές με συστημένη επι¬ 
στολή με δική τους ευθύνη ως προς το περιεχόμενο των 
προσφορών και το χρόνο περιέλευσης αυτών στην έδρα 
ή τις έδρες των υπηρεσιών στις οποίες θα γίνει η παρα¬ 
λαβή των προσφορών από τις Επιτροπές του διαγωνι¬ 
σμού. 

Πληροφορίες για τα τεύχη της μελέτης θα δίδονται στα 
γραφεία της ΤΥΔΚ Ν. Μεσσηνίας και στα γραφεία της Κοι¬ 
νότητας Τριπύλας στο Σελλά κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες στο τηλ. 0761025325. 

Σελλά, 13 Αυγούστου 2002 

Ο Πρόεδρος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΕΡΗΣ 
-♦- 

(23) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 4613 

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο μειοδοτι¬ 
κό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με σύ¬ 
στημα υποβολής προσφορών «ενιαίο ποσοστό έκπτω¬ 
σης» του άρθ. 6Π.Δ. 609/85, ηεκτέλεσητουέργου: «Απο¬ 
χέτευση όμβριων υδάτων Δημοτικού Διαμερίσματος 
Λεσινίου», Δήμου Οινιάδων, με προϋπολογισμό δαπάνης 
δημοπραττουμένων εργασιών 38.559,32 ευρώ από πι¬ 
στώσεις Δημοτικών Πόρων σύμφωνα με τις διατάξειςτων 
νόμων 1418/84,2576/98,2229/94 και 2940/01 και των Π.Δ. 
334/2000, 609/85. 472/85, 171/87, 288/94 και 218/99, 
όπως αυτές ισχύουν και με βάση τους όρους διακήρυξης 
της 466/2002 μελέτης της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αιτωλ/νίας. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα Γ ραφεία του Δήμου 
Οινιάδων την 11.9.2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 
π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

- Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 
Α' (Α1) τάξης και άνω για έργα Υδραυλικά. 

- Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στο ΜΕΕΠ Α' (Α1) τάξης και άνω για έργα Υδραυλι¬ 
κά που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4, παρ. 42 
του Ν. 2940/01 (Αναβαθμισμένες Κοινοπραξίες). 
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Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ρ υδραυλικών (Ν. 
2576/98). 

Προθεσμία δύο (2) μήνες, εγγύηση συμμετοχής 775 ευ¬ 
ρώ που θα πρέπει να απευθύνεται στο Δήμο Οινιάδων. 

Περισσότερες πληροφορίες στα Γραφεία του Δήμου 
Οινιάδων (τηλ. 06320 - 91214, ΡΑΧ 06320 - 92351) και 
ΤΥΔΚ Ν. Αιτωλ/νίας (Κύπρου και Λεβίδου, 302 00 Μεσο¬ 
λόγγι, τηλ. 06310 - 54433, ΡΑΧ 06310 - 55425) κατά τις ερ¬ 
γάσιμες μέρες και ώρες. 

Οινιάδες, 19Αυγούστου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Μ. ΝΕΣΤΟΡΑΤΟΣ 

-♦- 

(24) 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 

Ο Δήμαρχος Ορχομενού Βοιωτίας, προκηρύσσει μειο¬ 
δοτικό διαγωνισμό με το σύστημα «ενιαίο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης με συμπλήρωση τιμολογίου (παρ. 2α και 4α του 
άρθ. 4 του Ν. 1418/1918/1984), για την εκτέλεση του έρ¬ 
γου: «ΚΑΤΑΣΚ. ΔΙΑΧ. & ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Ιο Δ.Σ.» 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών που δη- 
μοπρατούνται ανέρχεται σε Ευρώ 30296. 

Η πίστωση 2002 είναι ευρώ: 30.000. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορ¬ 
χομενού την Τετάρτη 11 Σεπτέμβρη και ώρα 11.00 π. μ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις, εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α'τάξης (ή τάξεων) και 
άνω για έργα οικοδομικά καθώς και εμπειροτέχνες. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 606 ευρώ, και κατα¬ 
τίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
ΤΣΜΕΔΕ. 

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στο Δή¬ 
μο Ορχομενού (02610 - 34154). Οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη δημοπράτησης τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και από 0.00 π.μ. έως την 14.30 μ.μ. από 
τη ΔΤΥτου Δήμου. 

Σε περίπτωση άγονης δημοπρασίας αυτή θα επαναλη- 
φθεί την επομένη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα. 

Βασικές εργασίες που θα εκτελεστούν είναι: 

Τοποθέτηση ξύλινων υαλοστασίων και θυρών στο Ιο 
Δημ. Σχολείο. 

Ορχομενός, 20 Αυγούσου 2002 

Ο Δήμαρχος 
(υπογραφή) 

-♦- 

(25) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 29 Αυγούστου 
2002 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. -11.00 π.μ. ενώ¬ 
πιον της αρμόδιας τριμελούς Επιτροπής διεξαγωγής Δη¬ 
μοπρασιών του Δήμου Αθηναίων, Δημοτικό Κατάστημα 
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 33, 4ος όροφος, Δ/ΝΣΗ Προμηθειών 
θα διεξαχθεί: 

Πρόχειρος δημόσιος μειοδοτικός Διαγωνισμός για την 
προμήθεια αργυρών και ορειχάλκινων αναμνηστικών πιά¬ 
των για τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ Δημοσίων Σχέσεων και 
Διεθνούς Συνεργασίας προϋπολογισμού 7.000 Ευρώ συ- 
μπ/νου του ΦΠΑ 18%. 


Η παράδοση της προμήθειας γίνεται άμεσα μετά από 
την εκάστοτε παραγγελία από την αρμόδια υπηρεσία. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των ζη¬ 
τούμενων ειδών. 

Πληροφορίες για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν 
να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/ΝΣΗ Προμηθει¬ 
ών, Τμήμα Δημοπρασιών, Χαλκοκονδύλη 33, τηλ.: 
52.23.830 - 52.42.776, κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα. 

Η δαπάνη της δημοσίευσης βαρύνει το Δήμο. 

Να δημοσιευθεί από την ΕΛΜΑ την Παρασκευή 
23.9.2002 σε μία Ημερήσια Εφημερίδα.- Μία Οικονομική 
Εφημερίδα και στο Φ.Ε.Κ. 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΙΖΑΣ 

-♦- 

(26) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 4/9/2002 ημέ¬ 
ρα Τετάρτη και ώρα 10-10.15 π.μ. ενώπιον της Δημαρχια¬ 
κής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, Γενική Γραμματεία, 
Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Δημαρχιακής Επιτρο¬ 
πής, θα διεξαχθεί φανερή προφορική πλειοδοτική επανα¬ 
ληπτική δημοπρασία για την δωδεκάμηνη μίσθωση κοινο¬ 
χρήστου χώρου μικροπωλητή ανθοπώλη 1,50 τ.μ. που 
βρίσκεται στην οδό Ηλιουπόλεως - είσοδος Α’ Κοιμητηρί¬ 
ου με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώ¬ 
ματος (τέλος) της ανωτέρω θέσης το ποσόντων 240 (δια¬ 
κόσια σαράντα) Ευρώ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν που είναι 
ίσο με το 10% ενός (1) έτους μισθωμάτων της τιμής εκκί¬ 
νησης και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του Τ.Π. και Δ. ή εγγυητικής επιστολής ανα¬ 
γνωρισμένης Τράπεζας. 

Η μίσθωση του κοινοχρήστου χώρου θα γίνει για δώδε¬ 
κα (12) μήνες και θα αρχίζει από την ημέρα της υπογρα¬ 
φής της μίσθωσης. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όποιοι επιθυμούν, εκτός 
από αυτούς που έχουν λάβει άδεια μικροπωλητή από το 
δήμο με άλλο τρόπο, προσκομίζοντας τα στο άρθρο 4των 
όρων διακήρυξης αναφερόμενα δικαιολογητικά. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα¬ 
σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση 
Δημ. Προσόδων, Τμ. Μικροπωλητών και Περιπτέρωντου 
Δήμου, Λιοσίων 22, τηλ. 0105241097 κάθε εργάσιμη ημέ¬ 
ρα και ώρα. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη κα¬ 
τά 0,44 ευρώ (1 50 δρχ.)/χιλ. 

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2002 

Ο Πρόεδρος της Δημ. Επιτροπής 

Αντιδήμαρχος 

ΠΑΝΟΣΑΛΚ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

-♦- 

(27) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 4.9.2002 ημέ¬ 
ρα Τετάρτη και ώρα 10 - 10:15 π.μ. ενώπιον της Δημαρ¬ 
χιακής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, Γενική Γραμμα¬ 
τεία, Λιοσίων 11,4ος όροφος, αίθουσα Δημαρχιακής Επι- 
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τροπής, θα διεξαχθεί φανερή προφορική πλειοδοτική 
επαναληπτική δημοπρασία για την 12μηνη μίσθωση κοι¬ 
νοχρήστου χώρου 1,50 τ.μ. που βρίσκεται στην οδό Αθη- 
νάς 52, για αργυραμοιβό με ελάχιστο όριο πρώτης προ¬ 
σφοράς μηνιαίου μισθώματος (τέλος) της ανωτέρω θέ¬ 
σης το ποσόν των 235 (διακόσια τριάντα πέντε) Ευρώ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν που είναι 
ίσο με το 10% ενός (1) έτους μισθωμάτων της τιμής εκκί¬ 
νησης και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του Τ. Π. και Δ. ή εγγυητικής αναγνωρισμέ¬ 
νης Τράπεζας. 

Η μίσθωση του κοινοχρήστου χώρου θα γίνει για δώδε¬ 
κα (12) μήνες και θα αρχίζει από την ημέρα της υπογρα¬ 
φής της μίσθωσης. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όποιοι επιθυμούν, εκτός 
από αυτούς που έχουν λάβει άδεια μικροπωλητή από το 
δήμο με άλλο τρόπο, προσκομίζοντας τα στο άρθρο 4 των 
όρων διακήρυξης αναφερόμενα δικαιολογητικά. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα¬ 
σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση 
Δημ. Προσόδων, Τμ. Μικροπωλητών και Περιπτέρων του 
Δήμου, Λιοσίων 22, τηλ. 0105241097 κάθε εργάσιμη ημέ¬ 
ρα και ώρα. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη κα¬ 
τά 0,44 Ευρώ (150 δρχ.)/χιλ. 

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2002 

Ο Πρόεδρος της Δημ. Επιτροπής 
Αντιδήμαρχος 

ΠΑΝΟΣΑΛΚ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

-Φ- 

(28) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 11/9/2002 ημέ- 
ραΤετάρτη και ώρα 11 π.μ. ενώπιοντης Δημαρχιακής Επι- 
τροπήςτου Δήμου Αθηναίων, Γενική Γραμματεία, Λιοσίων 
22, 4ος όροφος, αίθουσα Δημαρχιακής Επιτροπής, θα 
διεξαχθεί δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την 
ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου Αποκα¬ 
ταστάσεις - επισκευές μονώσεων Σχολικών Κτιρίων του 
Δήμου Αθηναίων έτους 2002" πρ/σμού 110.169,49 (εκα¬ 
τόν δέκα χιλιάδες εκατόν εξήντα εννέα και σαράντα εν¬ 
νέα) Ευρώ πλέον ΦΠΑ 18%. 

Στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί από κάθε συμμε- 
τέχοντα εγγυητική επιστολή ποσού 2.204 Ευρώ (δηλ. 2% 
στην αξία που προϋπολογίζεται το έργο που δημοπρατεί- 
ται) που να έχει εκδοθεί από Τράπεζα που λειτουργεί νό¬ 
μιμα στην Ελλάδα, το ΤΣΜΕΔΕ κλπ., σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 609/85, εκτελεστικού του 
Ν. 1418/84. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 12 (δώ¬ 
δεκα) ημερολογιακούς μήνες. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές ελληνικές εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ με πτυχίο Β"τάξε- 
ως και άνω μέχρι και Δ'τάξης (εντός νομού έδρας επιχεί¬ 
ρησης) ή μέχρι και Δ ατομική (για δύο γειτονικούς νο¬ 
μούς) για έργα Οικοδομικά και κάτοχοι παλαιών 
εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδί¬ 
καια στην παραπάνω κατηγορία και τάξη του ΜΕΕΠ, σύμ¬ 
φωνα με την παραγρ. 9του άρθρου 16του Ν. 1418/84 και 


σύ μφωνα με τη ν υπ ’ αρ ιθ μ. Δ17α/03/74/Φ. Ν. 312/16-12-94 
απόφαση αναπληρωτού Υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ και σύμ¬ 
φωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 4, παρ. 14 Ν. 
2229/94 που συμπληρώνει την παρ. 7 του άρθρου 16 του 
Ν. 1418/84, όπως ισχύουν μετά το Ν. 2940/01. Επίσης γί¬ 
νονται δεκτές νέες αντίστοιχες εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις που θα προκύψουν από την επανέγκριση σύμφωνα 
με το Ν. 2940/01, αρκεί να υποβάλλουν τα στο άρθρο 5 
των όρων διακήρυξης αναφερόμενα δικαιολογητικά. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα¬ 
σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση 
Σχολικής Μέριμνας, Τμ. Μελετών του Δήμου, Χαλκοκον- 
δύλη 33, τηλ. 0105225591/0105224795 κάθε εργάσιμη 
ημέρα και ώρα. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο μειοδότη κατά 
0,44 ευρώ (150 δρχ.)/χιλ. 

Αθήνα, 13 Αυγούστου 2002 

Ο Πρόεδρος της Δημ. Επιτροπής 
Αντιδήμαρχος 

ΠΑΝΟΣΑΛΚ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

-Φ- 

(29) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 4/9/2002 ημέ¬ 
ρα Τετάρτη και ώρα 10 -10.15 π.μ. ενώπιοντης Δημαρχια¬ 
κής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, Γ ενική Γ ραμματεία, 
Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Δημαρχιακής Επιτρο¬ 
πής, θα διεξαχθεί τακτική μειοδοτική δημοπρασία για την 
προμήθεια όλων των γνησίων ανταλλακτικών για αυτοκί¬ 
νητα μάρκας 30ΑΝΙΑ τύπων 82Μ, 930, 113ΗΙ_ πρ/σμού 
30.000 (τριάντα χιλιάδες) Ευρώ συμπερ. και του ΦΠΑ 
18%. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν των 1.271 
Ευρώ (δηλ. 5% του πρ/σμού της προμήθειας) και βεβαιώ¬ 
νεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π. 
και Δ. ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπε¬ 
ζας ή του ΤΣΜΕΔΕ. 

Η προμήθεια των ανταλλακτικών θα γίνεται σταδιακά, 
ανάλογα, με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες του 
Δήμου (με την προϋπόθεση - επί ποινή αποκλεισμού - η 
προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει αποθήκη των εν λόγω 
ανταλλακτικών στην ευρύτερη περιφέρεια της Αθήνας) 
και μέχρι εξαντλήσεως του προβλεπόμενου ποσού ή του 
χρόνου της σύμβασης, που ορίζεται σε ένα (1) έτος. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί κατασκευαστές ή προ¬ 
μηθευτές των ζητουμένων ειδών, αρκεί να προσκομίσουν 
τα στο άρθρο 6 των όρων διακήρυξης αναφερόμενα δι- 
καιολογητικά. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα¬ 
σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση 
Μηχανολογικού του Δήμου, Ιερά Οδός 151, τηλ. 
0103422416 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο μειοδότη κατά 
0,44 ευρώ (150 δρχ.)/χιλ. 

Αθήνα, 12 Αυγούστου2002 

Ο Πρόεδρος της Δημ. Επιτροπής 
Ο Αντιδήμαρχος 
ΠΑΝΟΣΑΛΚ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 
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(30) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 4.9.2002 ημέ¬ 
ρα Τετάρτη και ώρα 10.15 - 10.30 π.μ. ενώπιον της Δη¬ 
μαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, Γενική Γραμ- 
ματεία, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Δημαρχιακής 
Επιτροπής θα διεξαχθεί τακτική μειοδοτική δημοπρασία 
για την προμήθεια όλων των γνησίων ανταλλακτικών για 
δίκυκλες μοτοσυκλέτες μάρκας ΗΟΝϋΑ τύπου ΑΡΒΙΟΑ 
Τ\Λ/ΙΝ 750πρ/σμού 17.700 (δεκαεπτά χιλιάδες επτακόσια) 
€ συμπερ. και του ΦΠΑ 18%. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν των 750 € 
(δηλ. 5% του πρ/σμού της προμήθειας) και βεβαιώνεται 
με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π. και Δ. 
ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
ΤΣΜΕΔΕ. 

Η προμήθεια των ανταλλακτικών θα γίνεται σταδιακά, 
ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες του 
Δήμου, από την προμηθεύτρια Εταιρεία, η οποία είναι 
υποχρεωμένη - επί ποινή αποκλεισμού - να διαθέτει απο¬ 
θήκη των εν λόγω ανταλλακτικών στην ευρύτερη περιφέ¬ 
ρεια της Αθήνας. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των ζη¬ 
τουμένων ειδών, αρκεί να προσκομίσουν τα στο άρθρο 6 
των όρων διακήρυξης αναφερόμενα δικαιολογητικά. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα¬ 
σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση 
Μηχανολογικού του Δήμου, Ιερά Οδός 151, τηλ. 
0103422416 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο μειοδότη κατά 
0,44 €(150 δρχ.)/χιλ. 

Αθήνα, 12Αυγούστου 2002 

Ο Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής 
Αντιδήμαρχος 

ΠΑΝΟΣΑΛΚ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

-♦- 

(31) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 4.9.2002 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.30 -10.45 π. μ. ενώπιον της Δημαρχια¬ 
κής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, Γενική Γραμματεία, 
Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Δημαρχιακής Επιτρο¬ 
πής, θα διεξαχθεί φανερή προφορική πλειοδοτική δημο¬ 
πρασία για την πενταετή μίσθωση του αριθμ. 12 καταστή¬ 
ματος - οπωροπωλείου στεγασμένου (11,30 τ.μ.) και κοινο¬ 
χρήστου χώρου επί της προσόψεως για την τοποθέτηση 
οπωρικών (6-2x3 - τ.μ.) που βρίσκεται στην οδό Αρμοδίου 
στην Βαρβάκειο Αγορά με ελάχιστο όριο πρώτης προσφο¬ 
ράς μηνιαίου μισθώματος το ποσόν των 475 (τετρακόσια 
εβδομήντα πέντε) € αναπροσαρμοζόμενο κάθε χρόνο κα¬ 
τά 5% επί του εκάστοτε διαμορφουμένου μισθώματος. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν που είναι 
ίσο με το 10% τριών (3) ετών μισθωμάτων του ορίου της 
πρώτης προσφοράς και βεβαιώνεται με την προσκόμιση 
ισόποσου γραμματίου του Τ.Π. και Δ. ή εγγυητικής επι¬ 
στολής αναγνωρισμένης στην. Ελλάδα Τράπεζας. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν, αρ¬ 
κεί να προσκομίσουν τα στο άρθρο 4 των όρων διακήρυ¬ 
ξης αναφερόμενα δικαιολογητικά. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα¬ 


σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση 
Δημ. Περιουσίας, Τμ. Εκμ/σεως του Δήμου, Λιοσίων 22, 
τηλ. 0105243534 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη κα¬ 
τά 0,44 € (150 δρχ.)/χιλ. 

Αθήνα, 12 Αυγούστου 2002 

Ο Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής 
Αντιδήμαρχος 

ΠΑΝΟΣΑΛΚ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

-♦- 

(32) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 4.9.2002 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.15-10.30 π.μ. ενώπιον της Δημαρχια¬ 
κής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, Γενική Γραμματεία, 
Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Δημαρχιακής Επιτρο¬ 
πής, θα διεξαχθεί φανερή προφορική πλειοδοτική δημο¬ 
πρασία για την πενταετή μίσθωση του αριθμ. 5 καταστήμα¬ 
τος - οπωροπωλείου στεγασμένου (11,30 τ.μ.) και κοινο¬ 
χρήστου χώρου επί της προσόψεως για την τοποθέτηση 
οπωρικών (6-2x3 - τ.μ.) που βρίσκεται στην οδό Αρμοδίου 
στην Βαρβάκειο Αγορά με ελάχιστο όριο πρώτης προσφο¬ 
ράς μηνιαίου μισθώματος το ποσόν των 515 (πεντακόσια 
δεκαπέντε) € αναπροσαρμοζόμενο κάθε χρόνο κατά 5% 
επί του εκάστοτε διαμορφουμένου μισθώματος. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν που είναι 
ίσο με το 10% τριών (3) ετών μισθωμάτων του ορίου της 
πρώτης προσφοράς και βεβαιώνεται με την προσκόμιση 
ισόποσου γραμματίου του Τ.Π. και Δ. ή εγγυητικής επι¬ 
στολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τ ράπεζας. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν, αρ¬ 
κεί να προσκομίσουν τα στο άρθρο 4 των όρων διακήρυ¬ 
ξης αναφερόμενα δικαιολογητικά. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα¬ 
σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση 
Δημ. Περιουσίας, Τμ. Εκμ/σεως του Δήμου, Λιοσίων 22, 
τηλ. 0105243534 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη κα¬ 
τά 0,44 € (150 δρχ.)/χιλ. 

Αθήνα, 12 Αυγούστου 2002 
Ο Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής 
Αντιδήμαρχος 

ΠΑΝΟΣΑΛΚ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

-♦- 

(33) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ 

Ο Δήμος ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ διακηρύσσει τη διενέργεια δημο¬ 
πρασίας με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με το Ν. 
1418/84 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, με επιμέ- 
ρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών (τα επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών της προσφοράς 
θα είναι σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό) και έλεγχο 
ομαλότητας (άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85) για το έργο: «ΑΝΑ¬ 
ΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ» με προϋπολογισμό 111900,00 €. 

Σε περίπτωση που με την εφαρμογή της διαδικασίας 
του Ν. 2576/98 προκύψουν περισσότερες της μίας μειο- 
δότριες επιχειρήσεις με ίσες προσφορές, ο ανάδοχος θα 
αναδειχθεί με κλήρωση μεταξύ των επιχειρήσεων αυτών. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου, 
την Τετάρτη 4.9.2002 από 10.00 έως 11.00 π.μ. (λήξη επί¬ 
δοσης προσφορών) από την επιτροπή του διαγωνισμού. 
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Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: 

α. Εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο 
Μ.Ε.Ε.Π. για όλες τις κατηγορίες του έργου, δηλαδή Β' 
τάξης και άνω για έργα ΟΙΚ. ή ΟΔΟ. 

β. Κοινοπραξίες επιχειρήσεων που καλύπτουν όλες μα¬ 
ζί τις παραπάνω κατηγορίες. 

γ. Κοινοπραξίες επιχειρήσεωντης ιδίας κατηγορίας που 
ανήκουν όλες στην καλούμενη στη δημοπρασία τάξη. 

δ. Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Νομαρχιακό Μητρώο 
του Νομού Λάρισας ή ενός από τους γειτονικούς Νομούς 
της, όπως όμως ο Νομός Λάρισας δηλώθηκε ως δεύτερος 
νομός, για όλες τις παραπάνω κατηγορίες του έργου. 

Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με την εφαρμογή της 
διαδικασίας τσυ Ν. 2576/98 και με τους συντελεστές ρ της 
κατηγορίας των ΟΙΚ. έργων και, εφόσον προκύψουν πε¬ 
ρισσότερες της μίας μειοδότριες επιχειρήσεις με ίσες 
προσφορές, ο ανάδοχος θα αναδειχθεί με κλήρωση με¬ 
ταξύ των επιχειρήσεων αυτών. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεσαι σε 
2238,00 € σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τρά¬ 
πεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. καθώς ή σε γραμμάτιο του Τα¬ 
μείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ε,Π.Τ.Α.» 
και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έρ¬ 
γα αυτά. 

Τα συμβατικά τεύχη είναι διαθέσιμα μέχρι και την προη¬ 
γούμενη μέρα της δημοπρασίας, μόνο στα γραφεία του 
Δήμου, τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Τα έξοδα για τη δημοσίευση της περίληψης της διακή¬ 
ρυξης, τόσο της αρχικής όσο και τυχόν επαναλήψεών 
της, βαρύνουν τον ανάδοχοτοο έργου. 

Ο Δήμαρχος 

ΣΩΡΗΡΙΟΣ Ν. ΛΕΛΕΝΤΖΗΣ 
-♦- 

(34) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 5286 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης 
προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία με σφραγισμένες 
προσφορές με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μο¬ 
νάδες επί τοις εκατό στις τιμές του τιμολογίου της αρ. 
173/2002 μελέτης της ΤΥΔΚ του έργου «ΑΣΦΑΛ¬ 
ΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ». 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του έργου ανέρχεται 
σεΕυΒΟ 123.307,85. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Κοινοτικό Κατάστημα την 
18η Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10.00 μέχρι 
11.00 π.μ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Β'τάξης και άνω για έργα 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2%, ήτοι 2.100 ΕΥΡΩ. 

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα 
γραφεία της Κοινότητας και της ΤΥΔΚ Θεσσαλονίκηςαπό 
τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ευκαρπία, 19Αυγούστου 2002 

Ο Πρόεδρος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΓΔΕΛΗΣ 


(35) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΚΑΙ Δ/ΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΚΑΙ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ 
Αριθ. Πρωτ. 10314 

Ο Δήμαρχος: 

Διακηρύσσει ότι στις 11 του μήνα Σεπτεμβρίου 2002 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 -11.00 π.μ. (11 π.μ. ώρα λή¬ 
ξης παράδοσης προσφορών), θα διεξαχθεί δημόσιος μει¬ 
οδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με 
το σύστημα της προσφοράς επί μέρους ποσοστών έκ¬ 
πτωσης επί της εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες, κατά 
ομάδες ομοειδών εργασιών και ελέγχου ομαλότητας, για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥ¬ 
ΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ», Προϋπολογισμού € 175.727,08, 
με δημοπρατούμενες εργασίες € 148.921,25. 

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις των Ν. 
1418/84, Ν. 2229/94, Ν. 2576/98, Ν.2940/2001 και των 
Π.Δ. 609/85, Π .Δ. 472/85, Π.Δ. 171/87, Π.Δ. 410/95 και των 
συναφών Υπουργικών Αποφάσεων ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των € 2,980. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εξήντα 
(60) ημερολογιακές ημέρες. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργολαβικές επιχειρή¬ 
σεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α2 και άνω για έρ¬ 
γα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και τάξεως Α1 και άνω για 
έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ή Κ/Ξ ανάλογης τάξης και δυναμικό¬ 
τητας. 

Ο διαγωνισμός θσ γίνει στην αίθουσα Τελετών του Δη¬ 
μαρχείου Σπάρτης (κεντρική πλατεία), ενώπιον της Δη¬ 
μαρχιακής Επιτροπής. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΕΠΤΑ. 

Η μελέτη, η αναλυτική διακήρυξη και έντυπα προσφο¬ 
ράς, βρίσκονται στην διάθεση των ενδιαφερομένων, στα 
γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών και Περ/ντος του 
Δήμου Σπάρτης, Γκορτσολόγου 52, (τηλ. 07310-26545). 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον 
ανάδοχο του έργου. 

Σπάρτη, 19 Αυγούστου 2002 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
Ν. Ο. ΒΕΡΟΥΤΗΣ 

-♦- 

(36) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 6504 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΟΥ: 

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο μειοδοτι¬ 
κό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με σύ¬ 
στημα υποβολής προσφορών «με επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών» του άρθρου 7 του Π.Δ. 
609/85 η εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ 
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ΘΕΡΜΟΥ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 
δημοπρατούμενων εργασιών 497.407 € από πιστώσεις 
Γ ΠΕΠ σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 1418/84, 
2229/94 2576/98 και 2940/2001 και των Π.Δ. 334/2000, 
609/85, 472/85, 171/87, 286/94 και 218/99 όπως αυτές 
ισχύουν και με βάση τους όρους διακήρυξης της αριθμ. 
38/2002 μελέτης της ΤΥΔΚ Αιτ/νίας. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία ταυ Δήμου 
στις 11 Σεπτεμβρίου 2002 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη 
και ώρα 11 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

- Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕ- 
ΕΠ Γ'τάξης και άνω για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (Ν. 
2576/98). 

Προθεσμία ΟΚΤΩ (8) μήνες, εγγύηση συμμετοχής 
9.948 € και θα πρέπει να απευθύνεται στο δήμο Θέρμου. 

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου 
Θέρμου τηλ 0644 022264 και της ΤΥΔΚ Αιτ/νίας (Κύπρου 
και Λεβίδου 30200 Μεσολόγγι τηλ 0631- 055433, ΡΑΧ 
0631 055425) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Θέρμο, 19 Αυγούστου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΗΣ 

-♦- 

(37) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 

Αριθ. Πρωτ. 95 

Το Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Αρταίων, προκηρύσσει 
ακοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσηςτη συμφε- 
ρότερη προσφορά για την προμήθεια σκούπας κολυμβη¬ 
τηρίου. 

Προύπολογιζέμενης δαπάνης 18.000,00 Ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Αθλητι¬ 
κού Κέντρου Δήμου Αρταίων, οδός Περιφ. οδός, την 
16.9.2002, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης παραλαβής 
προσφορώντην 11.30 π.μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνι¬ 
σμό, πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους και εγ¬ 
γύηση συμμετοχής ποσοστού 5% της προϋπολογιζόμε- 
νης δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι ύψους 900,00 Ευρώ. 

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολο- 
γητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Αθλητικό 
Κέντρο του Δήμου Αρταίων, καθημερινά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες (τηλ. 0681028670 αρμόδια Χρυσούλα 
Σιμσιρή). 

Άρτα, 20 Αυγούστου 2002 

Ο Πρόεδρος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΡΙΛ. ΒΑΓΙΑΣ 

-♦- 

(38) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 4.9.2002 ημέ¬ 
ρα Τετάρτη και ώρα 10.15 - 10.30 π.μ. ενώπιον της Δη¬ 
μαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, Γ ενική Γ ραμ- 
ματεία, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Δημαρχιακής 


Επιτροπής, θα διεξαχθεί τακτική μειοδοτική δημοπρασία 
για την προμήθεια όλων των γνησίων ανταλλακτικών για 
αυτοκίνητα μάρκας νΟΙΛ/Ο τύπων: ΡΕ7, ΡΕ611, ΡΕ614, 
ΡΙ_615, ΡΙ_619, ΡΕ180, ΡΕ220, Ε50, 3ΒΑν5044 πρ/σμού 
100.000 (εκατό χιλιάδες) € συμπερ. και του ΦΠΑ 18%. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόντων 4.237 € 
(δηλ. 5% του πρ/σμού της προμήθειας) και βεβαιώνεται 
με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π. και Δ. 
ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
ΤΣΜΕΔΕ. 

Η προμήθεια των ανταλλακτικών θα γίνεται σταδιακά, 
ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες του 
Δήμου (με την προϋπόθεση - επί ποινή αποκλεισμού - η 
προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει αποθήκη των εν λόγω 
ανταλλακτικών στην ευρύτερη περιφέρεια της Αθήνας) 
και μέχρι εξαντλήσεως του προβλεπόμενου ποσού ή του 
χρόνου της σύμβασης, που ορίζεται σε ένα (1) έτος. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί κατασκευαστές ή προ¬ 
μηθευτές των ζητουμένων ειδών, αρκεί να προσκομίσουν 
τα στο άρθρο 6 των όρων διακήρυξης αναφερόμενα δι- 
καιολογητικά. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα¬ 
σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση 
Μηχανολογικού του Δήμου, Ιερά Οδός 151, τηλ. 
0103422416 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο μειοδότη κατά 
0,44 € (150 δρχ.)/χιλ. Αθήνα, 12/8/2002 

Αθήνα, 12 Αυγούστου 2002 

Ο Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής 
Αντιδήμαρχος 

ΠΑΝΟΣΑΛΚ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

-♦- 

(39) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 11.9.2002 ημέ- 
ραΤετάρτη και ώρα 11 π.μ. ενώπιοντης Δημαρχιακής Επι¬ 
τροπής του Δήμου Αθηναίων, Γενική Γ ραμματεία, Λιοσίων 
22, 40ς όροφος, αίθουσα Δημαρχιακής Επιτροπής, θα 
διεξαχθεί δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την 
ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Ανά¬ 
πλαση λόφου Σκουζέ και επισκευή παραδοσιακού ανοι¬ 
κτού θεάτρου στο άλσος Κολωνού» πρ/σμού 215.000 
(διακόσια δεκαπέντε χιλιάδες) € συμπερ. του ΦΠΑ. 

Στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί από κάθε συμμε- 
τέχοντα εγγυητική επιστολή ποσού 4.300 € (2% της αξίας 
που προϋπολογίζεται το έργο) που να έχει εκδοθεί από 
Τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ΤΣΜΕΔΕ 
κλπ., σύμφωνα με τις εγγυήσεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 
609/85 εκτελεστικό του Ν. 1418/94. 

Η προθεσμία εκτελέσεως του έργου ορίζεται σε επτά 
(7) ημερολογιακούς μήνες. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Ελληνικές Εργοληπτι¬ 
κές Επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ Γ τάξης και άνω 
για έργα Οδοποιίας, όπως και κάτοχοι παλαιών εργολη¬ 
πτικών πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια στην 
παραπάνω κατηγορία και τάξη του ΜΕΕΠ, σύμφωνα με 
τηνπαρ. 9 του άρθρου 16 του Ν. 1418/84 και σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. Δ17α/03/74/Φ.Ν.312/16.12.94 απόφαση Ανα- 
πληρωτού Υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ και σύμφωνα με προβλε- 
πόμενα από το άρθρο 4 παρ. 14 Ν. 2229/94 που συμπλη- 
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ρώνει την παρ. 7 του άρθρου 16 του Ν. 1418/84 όπως 
ισχύουν μετά το Ν. 2940/01, αρκεί να υποβάλλουν τα στο 
άρθρο 5 των όρων διακήρυξης αναφερόμενα δικαιολογη- 
τικά. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία 
μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Οδο¬ 
ποιίας, Τμ. Κοινοχρήστων Χώρωντου Δήμου, Χαλκοκονδύ- 
λη 33, τηλ. 0105249987 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. 


Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο μειοδότη κατά 
0,44 € (150 δρχ.)/χιλ. 

Αθήνα, 16Αυγούστου 2002 

Ο Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής 
Αντιδήμαρχος 

ΠΑΝΟΣΑΛΚ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ Φ.Ε.Κ.: Τηλ. 1464 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 010 527 9000 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Γούναρη και Εθν. Αντίστασης 

(0310) 423 956 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 
ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 

(0410) 597449 
(06610) 89 127 / 89 120 

Τ.Κ. 185 31 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 

010 4135 228 
(0610) 638 109 -110 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 
ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 

(0810) 396 223 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 

(06510) 87215 
(05310) 22 858 

Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη 

(02510) 46 888 / 47 533 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 40 σελίδες 1 θυτο. 

• Για τα ΦΕΚ από 40 σελίδες και πάνω η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,05 θυΐΌ για κάθε επιπλέον σελίδα. 

Σε μορφή Οϋ: 


Τεύχος 

Περίοδος 

Τιμές σε 

Τεύχος 

Περίοδος 

Τιμές σε 



Ευκο 



Ευπο 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

Μηνιαίο 

60 

Αναπτυξιακών Πράξεων 



Α' και Β' 

3μηνιαίο 

75 

και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ετήσιο 

75 

Α', Β' και Δ' 

3μηνιαίο 

90 

Νομικών Προσώπων 



Α' 

Ετήσιο 

180 

Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 

Ετήσιο 

75 

Β' 

Ετήσιο 

210 

Δελτίο Εμπορικής και 



Γ 

Ετήσιο 

60 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

Ετήσιο 

75 

Δ' 

Ετήσιο 

150 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

75 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

75 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

75 


Η τιμή πώλησης του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. σε μορφή Οϋ - γογπ για δημοσιεύματα μετά το 1994 καθορίζεται σε 30 θυΓΟ ανά τεμά¬ 
χιο, ύστερα από σχετική παραγγελία. 

Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 0,15 ΘυΓΟ ανά σελίδα 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή 


Από το ΙηΙθΓΠΘΐ 


Τεύχος 


Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 


Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 
3512 


Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 


Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 
3512 


θυΐΌ 

ΘΙΙΙΌ 

θϋΓΟ 

ΘϋΓΟ 

205 

10,25 

176 

8,80 

293 

14,65 

205 

10,25 

59 

2,95 

ΔΩΡΕΑΝ 


293 

14,65 

147 

7,35 

147 

7,35 

88 

4,40 

59 

2,95 

ΔΩΡΕΑΝ 


30 

1,50 

ΔΩΡΕΑΝ 


59 

2,95 

30 

1,50 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 


ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 


2.054 

102,70 

587 

29,35 

205 

10,25 

88 

4,40 

352 


Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.’ 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

Α', Β' και Δ' 

17,60 

Το κόστος για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή για τα προηγούμενα έτη προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας 
συνδρομής του έτους 2002 κατά 6 θυΓΟ ανά έτος παλαιότητας και κατά τεύχος 


1 Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα 
του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

1 Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ. 

1 Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίπΙθΓΠΘΐ, με την καταβολή των αντίστοιχων 
ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

1 Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συν¬ 
δρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

1 Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. 

Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

1 Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Φεβρουάριο κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από ΟΘ.ΟΟ' έως 13.00' 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 





































